جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 5 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 
رمز المدرسة : 3009 رقم الصفحة من 1 إلى 1 
ا نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 
المديرية : الرصافة الثانية 
للعام الدراسي 2021/2020 


المدرسة . مدرسة الكلية الجامعة الاساسية الاهلية المختلطة 


1 | 1421913009001 | احمد رفعت محمد بير ا | 84 | 94 | 64 | 55 | نجج | 27 
2_| 1421913009002 _| احمد قيس علوان حنون______| 71 | 85 | 59 | 50 | ناج | 25 
_ 3 | 1421913009003 | عبد الرحيم اوس عبد الرحيم شبيب__ | 90 | 94 | 84 | 73 | نج | 341 
4 | 1421928009001 _| ايه وليد ابراهيم علي ______| 91 | 100 | 86 | 82 | نلج | 39 
_ 5 | 1421928009002 _| مايا متصور جعفر مهدي | 80 | 100 | 61 | 69 | نج | 30 
6 | 1421923009003 | منار محمود موسى حسين | 76 | 100 | 72 | 62 | ناج | 30 | 








برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 


